ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ 
ΤΗ, 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
80 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 436 

Κήρυξη τής λήξης των έργασιών τής Α' Τακτικής Συνόδου τής Γ' Περιόδου τής 

Βουλής (Προεδρευομένης Δημοκρατίας). 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


’Έχοντας υπόψη τη διάταξη τον άρθρου 40 παρ. 1 τοϋ Συντάγματος , 
με πρόταση τον Πρωθυπουργού, 

Κ ηρ ύ σ σον με 

την λήξη των έργασιών τής Α Τακτικής Συνόδου τής Γ Περιόδου 
τής Βουλής (Προεδρευομένης Δημοκρατίας). 

Ό Πρωθυπουργός να δημοσιεύσει και νά άνακοινώσει τό παρόν 
Διάταγμα, την ημέρα λήξης των έργασιών τής Γ' Περιόδου τής 
Βουλής · 

Αθήνα, 2 Ιουλίου 1982 


0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

0 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 







